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सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना.. चैत्र,1935 CHOP 


( सं0 पटना 315 ) 


27 चैत्र 1935 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 17 अप्रील 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

16 अप्रील 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1-27 /2012 -505 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-304 दिनांक 12.03.2013 द्वारा बिहार 
को - ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड , पटना के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अधिसूचित कार्यक्रम को तत्काल स्थगित किया 
जाता है । 


आदेश से , 


एन० एस० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 315 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


